Ś.P. 
ARKADIUSZ 


BASZTON 


NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC i BRAT 


WYKŁADOWCA AKADEMII MUZYCZNEJ, 

BYŁY DYRYGENT FILHARMONII POMORSKIEJ 

i FILHARMONII ŁODZKIEJ. 

BYŁY DYREKTOR TEATRU MUZYCZNEGO W KRAKOWIE 


przeżywszy lat 67, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony 
Św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 5 listopada 1997 r. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy Zmarłym odprawiona zostanie w środę 
dnia 12 listopada 1997 r. o godz. 13.00 w kościele w Kobierzynie, 

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz Czerwone Maki, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRKA, SIOSTRY i RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 421-24-80 


